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नई दिल्ली, मंगलवार,दिसम्बर 9 , 1986/ अग्रहायण 18, 1908 
NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 9 , 1986 / AGRAHAYANA 18 , 1908 


इस भाग में भिन्न पष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलम के रूप में 

रचना सके 
Separato Paging b given to this part in order that it may be filed as 

a separate compilation 


3. द्राजिस्टर रेग्यिो रिसीबरों को शुष्क बैटरियों की कुछ किस्मों के 
विनिर्माण प्रादि के संबंध में प्रतिशेष 

( 1 ) कोई व्यक्ति स्वतः या अपनी पोर से किसी अन्य व्यक्ति 
द्वारा ट्रान्जिस्टर रेडियो रिसीवर की किसी ऐसी शुष्क बैटरी को जो विनि 
विष्ट मानक के अनुरूप न हो , ना तो विक्रय के लिए विनिर्मित या मंगरित 
करेगा और न ही उनका विक्रय या वितरण करेगा और वह माई 
एस भाई प्रमाणीकरण चिप के साथ होगा : 

परन्तु इस पादेश की कोई भी बात दीजिस्टर रेगियो रिसीवर की ऐसी 
शुष्क बैटरी के निर्यात के संबंध में जो विनिर्दिष्ट मानक के अनुरूप न हो 
किन्तु विवेशी ऋता दारा अपेक्षित विनिर्देशों के अनुरूप हो , लागू नहीं 
होंगी और ऐसी विनिर्देश किसी भी दशा में , विनिर्दिष्ट मानक से कम नहीं 


उद्योग मंत्रालय 
( प्रौद्योगिक विकास विभाग ) 

नई दिल्ली, १ दिसम्बर, 1988 
खा . का . नि . 1270 ( म ) :- - केन्द्रीय सरकार, पावश्यक 
वस्तु अधिनियम , 1955 ( 1955 का 10 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त 
पक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित मावेश करती है , अर्थात् : - - 

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : - - ( 1 ) इस मादेश का नाम ट्राम्जिस्टर 
रेसियो रिसीवर को शुष्क मैटरी ( स्वालिटी नियंत्रण ) प्रादेश , 1986 है । 

( 2 ) यह 1 अप्रैल, 1987 को प्रवृत्त होगा । 

2. परिभाषाएं : इस मादेश में जब तक संदर्भ में सम्यमा अपेक्षित 
हो , 
( क ) " ट्रांजिस्टर रेरियो रिसीवर के लिए शुष्क मैटरी " से प्रयोग के 

लिए तैयार एक ऐसी यूनिट संवेष्टित पावर सेल प्रभिप्रेत है जो 
समुभित रूप से अकेटित और सेवल युक्त सपा ट्रांजिस्टर रेग्यिो 

रिसीपरों के प्रयोग के लिए प्राशयित हो ; 
( ब ) "निनिविष्ट मानक " से निम्नलिखित मारतीय मानक विनिर्वेग 

अभिप्रेत है । 
भारतीय मानक संग्यांक 

शीर्षक 
भा , मा . : 2578- 1875 द्रान्जिस्टर रेडियो रिसीवरों को 

शुष्क बैटरी के लिए विनिर्देश । 


2. ट्रोनिस्टर रेडियो रिसोबरों की ऐसी अवमानक या बुटिपूर्ण शुष्क 
बैटरियों या फन्ची सामग्री या संघटों को जो विनिर्दिष्ट मानक के मनु 
स्पन हों , प्रयोग म करके विरूपित कर दिया आएगा और उनका सक्रेप 
के रूप में प्ययन किया जाएगा । 

[ फा . से . 4 ( 20)/ 84-ईएल इम ] 


MINISTRY OF INDUSTRY 
(Department of Industrial Development) 

New Delhi, the 9th December, 1986 


- 


- 


- 


- 


G . S . R . 1270 ( E ) . - In exercise of powers con 
ferred by section 3 of the Essential Commodities 
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Act, 1955 (10 of 1955 ), the Central Government 

गा का . नि . 1271 ( म ) - केन्द्रीय सरकार , पात्रश्यक परत 
hereby makes the following order . namely : . मधिनियम , 1955 ( 1955 फा . J0 ) का प्राग माग पदम शक्तियों 

का प्रयोग करते हुए निम्नलिखिन पावेश करना है , अर्थात - - 
1 . Short Title and commencement : (1 ) This 
Order may be called the Dry Batteries for Tran 

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ - - 1. ( 1 ) इस प्रादेाग का नाम फालेश 
sistor Radio Receivers ( Quality Control) Order , पाहट को शुष्क मंटर ( मामिट : नियंत्रण ) प्रादेश , 1986 है । 
1986 . 

( 2 ) यह 1 अप्रैल, 1987 को प्रवृत्त होगा । 
( 2) It shall come into force on the 1st day of 2 परिभाषाए । इस प्रदिश में जब सक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न 
April, 1987 . 

हो --- 
2 . Definitions : In this Order, unless the 

( क ) " फालैश लाइट को शुष्क बैटरी " में , प्रयोग के लिए तैयार एक 
context otherwise requires :- - 

ऐसी यूनिट संवेष्ठित पावर सेन्ग मभिप्रेत है जो समुषित रूप 

मे जैकेटित और लेवल युक्त मथा फर्मश लाएट प्रयोग 
(a ) “ Dry Batteries for Transistor Radio 

के लिए पाशयित हो : 
Receivers " means a single unit packaged 

( ख ) विनिर्दिष्ट मानक से निम्नलिखिम भारतीय मानक /विनिर्दिष्ट 
power cell ready for use appropriately 

. अभिप्रेत है : 
jacketed and labelled and intended for 
use in transistor radio receivers ; 

भारतीय मानक संम्पांक 

माम 
( b) " Specified standard means the follow 
ing Indian standard /spocifications. 

मा . मा . 203- 1984 फलैश लाइट की जुक बरी के 

लिए विनिर्देश । 
IS : No 

Title 


Is : 2576 - 1975 


Specification for Dry 
Batteries for Transistor 
Radio Receivers 


3. फलेग लाइट की . एक बैटरियों को कुछ किस्मों के विनिर्माण 
मादि के संबंध में प्रतिषेष : 

( 1) . ईमानित स्वतः वामपनी मोर से किसी अन्य व्यक्ति वारा 
फलंग साइट को किसी ऐसी मुष्क बैटरी को मो विनिविष्ट मानक के अनु 
सप न हो म तो विक्रम के लिए विनिर्मित या मंगरित करेगा और न ही 
उनका विक्रम या वितरण करेगा और वा माई एम माई प्रमाणीकरण पिल 
के साथ होगा : 


- 


- 


- - - 


3. Prohibition regarding manufacture etc . of 
certain varieties of dry batteries for transistor 
radio receivers . 


परत इस प्रावेश को कोई भी बात करें माइट की ऐसीगण पटरी 
के निर्यात के संबंध में मो विनिर्दिष्ट मानक के अनुरूप न हो मिस्तु विदेशी 
कता हरा अपेक्षित विनिर्देशों के अनुरूप हो , मागू नहीं होगी और ऐसी 
विनिर्देश किसी भी पशा में , विनिर्दिष्ट मामा से काम नहीं होगे । 


(1) No person shall by himself or by any 

person on his behalf manufacture or store 
for sale, sell or distribute any dry batteries 
for transistor radio receivers which docs 
not conform to the specified standard and 
it would be with ISI Certification Mark . 
Provided that nothing in this Order shall 
apply in relation to export of dry batteries. 
for transistor radio receivers which do 
pot conform to the specified standard but 
conform to any specifications required by 
the foreign buyer and such specifications 
shall not in any case be less than the 
specified standard , 


2. फरश साइट को ऐसी अवमानक या बुटिपूर्ण तुम बैटरियों या 
फन्नी सामग्री मा संघटकों को मो विनिर्दिष्ट मानक के अनुरूप न हों , प्रयोग 
न करके विरूपित कर दिया जाएगा पीर उनका सकेप रूप से प्यम किया 
जाएगा । 


[ फा , सं . 4 ( 29)/ 84-एिसएम . ] 

ए.. वी ., गोकक, संयुक्त सपिय 


1 . G . S. R . 1271 ( E). -- In exercise of powers con 
ferred by section 3 of the Essential Commo 
dities Act, 1955 (10 of 1955) , the Central Govern 
ment hereby makes the following order , namely : 


( 2 ) TE 


The sub -standard or defective dry 
batteries for transistor radio receivers 
or raw material or components which do 
not conform to the specified standard 
shall be deformed beyond use and dis 
posed of as scrap . 


1. Short title and commencement : ( 1) This 
Order may be called the Dry Batteries for Flash 
Lights ( Quality Control) Order , 1986 . 


(2 ) It shall come into force on the 1st day 
of April , 1987 . 


[ F. No. 4( 29 )/ 84- El.Ind .] 


[ 77 [1- - 1 " 3 (1) ] 


WITH FT 779a . ATET ! 


2 . Definitions : In this Order , unless the 
context otherwise requires : 


batteries for Flash Lights which does not 
conform to the specified standard and 
it would be with ISI Certification Mark . 


( a ) “ Dry Batteries for Flash Lights" means 

a single unit packaged power cell ready 
for usc appropriately jacketed and labell 

ed and intended for use in flash lights : 
(b ) " specified standard ” means the follow 

ing Indian standards/specifications : 
IS : No. 

Title 


dar 


- 


- 


- 


Provided that nothing in this Order 
shall apply in relation to export of Dry 
Batteries for Flash Lights which do not 
conform to the specified standard but 
conform to any specifications required by 
the foreign buyer and such specifications 
shall not in any case be less than the 

specified standard . 
(2) The sub -standard or defective Dry 

Batteries for Flash Lights or raw ma 
terials or components which do not 
conform to the specified standard shall 
be deformed beyond use and disposed 
of as scrap . 

[F . No. 4 ( 29)/84 - El. Ind .) 

A . V . GOKAK , Jt. Secy . 


IS : 203 - 1984 


Specification for Dry 
Batteries for Flash Lights 


3 . Prohibition regarding manufacture etc . of 
certain varieties of dry batteries for flash lights : 
(1 ) No person shall by himself or by any 

person on his behalf manufacture or 
store for sale, sell or distribute any dry 
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